وصدق في قوله وراته امظم منه ابيت فانه اتفق بعد وصول الماء الى الحصرة
خلاف من المعراعوا ما متوالية لم يكب فيها ماء المواجل للشرب فكان للناد
في هذا الاءغنا وكفاسمعت الشيخ الامام معتى الاسلام ابا عبد الله
حمين بزابراهم الباوودي رحمه الله تعلى يقدل هذا الرجل يقي مولانا
اعره الله تعلى مسعود موتى له حيث حميسر الله تعلى الغيب بعد ايصاله
الماء الى الحصرة ليطفى فضل صنيعه وحمال مزته اوانه يبطر بنور الله تعلى
فوقعفي خلده ما حصل من قلة الغيث قبل كونه فسبق الل جلب الماء اعتدادا
به عند الحاجه اليه واما الماء الداخل الى ريض باب الشويقة فاصله من
والبير الكاينة جاعملى الفدان المعرومة بين عتيق فظم اليها مولانا ايده
الله تعلى سير العلجية المجاورة لها اسى اها من فاضل الاوقاف المجسة
على بير عييق ثم استرى بيدا يالكا داخل باب سيديع فمد السلام
عدية الماء وكمل عليها ناعورة وزاد ماها الى ماء البيرين المذكور تين
وسرف اله اماكر من الريض المذلور بكل مكان سبيل مباح لعل وارده
واسىى بين المسيد المشيف من رقض باب ابزبرة وعمل عليها ناعورة وسى
حولها حوضا كبيرا يجمع فيه الماء قرده الاخلبسي والانعام وبيرا
اخىى بالمركاض من ديض بنى صاد عملى هذا المنوال حت لما رءاسهه
والحاجة الى سقاية والده المقدس رحمه الله تعلى الموازية للجبل
الاخهر وعظم النفع بها وتعاوصا في بعلت السير القليلة الامطاو
بل انقطاع الحاجة اليها انسا سقاية مجاورة له ملاصقة ايالها
مناها عظم مساحمة واحكام بناء وجمعل بينعما هبعدا يتحدر الماء منه
من السقاية الجديدة الى العتيقة والاميياح والاستعاكله من العبيقة